, x PhL ACUI Ee ALES A or 
Approved For a j 


DATE: (247 34 MAR 6G 


7s) 6 DERECTOR 

SROM [| 25X1A 
Action: ~— QPS (4-2=3-4) 
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TOR: Oh247 31 MAR 60 25X1A 


39/23497 | | 
A. 6049 


B. 30/22587 on 
C. NONE Sy 
END OF MESSAGE eet» 


Fae oxon ew eae 4 wh 
L 


REPROAB TEI VaU! ss ST al REQROOASHROAENN004000 4:2 


